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b. Gen. Dyrektor Jaworznickich Komunalnych Kopaln 


Wegla i Elektrowni Okregowej w Jaworznie 


zmarł dnia 16 czerwca 1942 r. w 64 roku życia i pochowany był tymczasowo 
E w Rabce. 


Po ekshumacji na cmentarzu w Rabce, zwłoki przewiezione zostaną w niedzielę dnia 14 grudnia b. r. z Rabki 
do Szczakowy, gdzie po ceremonji kościelnej w tymże dniu o godzinie 1” złożone zostaną w grobowcu 


rodzinnym, o czym zawiadamia: | 
Rodzina. 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikolajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


